Dr Mev. MIECZYSŁAW 


CHLIPALSKI 


ginekolog 
przezywszy lat 44, zmarl po krótkiej chorobie dnia 28 lutego 1942 roku. 


Za spokój duszy ukochanego Zmarłego 


zostaną odprawione 


Msze święte żałobne 


w sobotę dnia 28 marca 1942 r. o godzinie 9 rano w kościele paraf. św. Floriana 


o czym zawiadamiają w głębokim smutku pogrążone: 


matka, rodzeństwo i ciotka. 


Ar CONCORDIA” 
JANA WOLNEGO 


Kraków, pl Szezepański 2. — Tel 103-31. 
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